0,33 M A. 


MF 4 6 6*H z •2r20pF Jo.OS^F Al 50 pF 

1 COMM SONO IN POS OM. RUOTANDO IN SENSO ORARiO 
Si TROVANO OCi-OC 2 -FONO 



TELEFUNKEN 


WE19 


WEI 7 


WEI 4 



omp. Radior.) - Modd. T 75 - T 75 RFB 



















